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TOPHCECTBEHHAfl YBEPTIOPA 

Largo. Jr60. 



II. ^laHKOBCKaro . 0p,49. 



(ad libitum) 

Piccolo. 

Flauto I. 

Flauto II. 

Oboi. 

ClarinettiinB. 

Corno Ing-lese. 

Fagotti. 



Corni in F 



•^ Tromboni Te'nori. 

Trombone basso 
eTuba. 

Timpani G.B.Es. 
Trianffolo eTamburij 
Tamburomilitare. 

GranCassaePiatti 

Canon. (1) 
Cloches, u) 

Violino I. 

Violino II. 

Viole. 



CoficTaeuHocib u3.MTe.isi 




II. lOpreHeoHa B"b MoCKB-fe. 



Poco pin mosso. 
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c , Allegro giusto. J-J38 
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Poco a poeo rallen- 





Sempre rallentando al 



Allegro vivace 
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